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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 191/ 2014) 
നമ്പർ സി7/ 1572 / 2015 / എം . സി . റ്റി . 2015 ഫെബ്രുവരി 4. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി . 
ആശുപ്രതിയിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,580. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 790. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 4- 3 - 2015 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 5 - 3 - 2015, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5- 3 - 2015, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണിയോർ ഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 24 - 2 - 2015 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


[No. 191/2014 ] 


Tender Schedule 


No. C7/1572 / 2015/MCT. 

4th February 2015 . 
Sealed competitive Re- tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of the following items 
required for the S . A . T. Hospital of Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original — 1,580 . 

Duplicate — \ 790 . 
Last date and time of sale of tender form 
4 -3 - 2015 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
5 -3-2015 , 2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 5 - 3 -2015 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 24 -2 - 2015. 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers witnesses wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


List of Items 


Sl. 


Name of Items with Quantity 


No. 


1 Waste Disposable Plastic Bag Green (Big ) 50 L 

30" x 35" — 300 gauge — 1000 Kg. 
2 Waste Disposable Plastic Bag Green (Small ) 25 L 

20 " X 25 " — 300 gauge — 750 Kg. 
3 Waste Disposable Plastic Bag Red (Big ) 50 L 

30 " x 35 " - 300 gauge /Printed with Bio Medical 

Emblem — 1000 Kg . 
4 Waste Disposable Plastic Bag Red (Small ) 25 L 

20 " X 25 " — 300 gauge/ Printed with Bio Medical 

Emblem — 750 Kg. 
5 Waste Disposable Plastic Bag Yellow (Big ) 50 L 

30 " X 35 " — 300 gauge/Printed with Bio Medical 

Emblem — 1000 Kg. 
6 Waste Disposable Plastic Bag Yellow (Small) 25 L 

20 " X 25 " — 300 gauge/Printed with Bio Medical 

Emblem — 750 Kg. 
7 Waste Disposable Plastic Bag Black (Small) 25 L 

20" X 25" — 300 gauge — 500 Kg. 


- (2) 


Last date and time of receipt of tender form 
26-2- 2015, 2. 30 p . m . 


[ നമ്പർ 190 / 2014 ] 
നമ്പർ സി2 - 27829/ 2014 | എം . സി . റ്റി . 


2015 ജനുവരി 29. 


| Opening date and time of tender - 26- 2 - 2015, 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 15 - 2 - 2015 at 3 p .m . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ഒമേഗ 9 - 100 ബാഗ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തി ക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25- 2 - 2015, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 26 - 2 - 2015, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26- 2-2015 , 
3 മണി. 


Name of item with Specification 
Omega -9 

Three Chamber single bag with protein lipid and 
carbohydrate PVC DEHP free bags. 

Needle free access for fluid administration 
Latex free injection port 
Strong hanger 
Lipid 80 % Olive oil + 20 % Soya oil asemulsion 
Total kcal- 1200 -1500 kcal 
Protein -40 gms. 
Volume- Around 100 ml. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
നമ്പർ സി3 / 7416 ( 5)/ 2014/ സ . മെ . കോ . 2015 ഫെബ്രുവരി 5. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യ യ് ക്കുന്നതിനുവേണ്ടതുക ( 50 ) അ ധികമാ യി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
15 - 2 - 2015 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

| [ No. 190/2014.) 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
പുതിയ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് താഴെപറയുന്ന ഉപകരണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 177 /2014 . 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും - 
അനസ്തേഷ്യാ മെഷീൻ - 1എണ്ണം, അനസ്തേഷ്യാ വിഭാഗം. 

( പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.) 


No. C2 -27829/ 2014 / MCT. 

29th January 2015. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the 100 bags of Omega- 9 
required for the Anaesthesia Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 
Cost of Tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 630. 

Duplicate — \ 315 . 
Last date and time of sale of tender form — 25 -2-2015, 
3 p . m . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 790. 

പകർപ്പ് - 395. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 2 - 2015 , 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 2 - 2015, 2.30 മണി. 


ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 2 - 2015, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
ma ( 50) Crowla2001 GOOGAOMBO) mă. BÖRJAŬ Gr150 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപതങ്ങളോമറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
BOGOTAMACO MM 352091m 16 - 2- 2015 , 3 omloon 22 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Technical Specifications of Anesthesia Machine 
1. Should be portable stainless steel, with large 

antistatic sturdy castor wheels fitted with brakes . 
Gas cylinder (pin indexed) yokes with sliding 
stainless steel/sturdy clamping bars for easy 

handling . 
3. Two Pin index yokes for connecting cylinders 

each for 02,NO. 
Regulator two each for 0 , and N , O with output 
pressure 4 . 22kg/cm². N O regulator is activated 
only when minimum oxygen on flow . 
Should have pressure gauge for all gas inlets 
including central lines mounted on the front panel 

for easy visibility. 
6 . Should have audible alarm for O , failure. 
7. NO supply should cut off if 0 , supply fails 

(Anti-hypoxic guard ). 
8 . Oxygen and Nitrous oxide should be linked either 

mechanically or pneumatically to ensure a minimum 
of 25 % oxygen delivery at all times to avoid 
delivery of hypoxic mixture. 
Should have dual cascade type flow meter for 0 , 
and N O calibrated in multiple scale . 
Provision to mount any two selectable vaporizer 
with interlocking facility to allow use of only one 

vaporizer at a time. 
11. Iso - flurane vaporizer of newer generation having 

specifications equivalent to tech 7 type to be 
provided . 


No. C3/7416 (5 )/2014 /MCT. 


5th February 2015. 


5th 


Sealed competitive tenders are invited for repair and 
calibration of the following items required for the New 
Casualty, Medical College Hospital, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Tender No. - 177 /2014 . 

Name of Equipment with Quantity and Name of 
Department — Anaesthesia Machine — 1 No. ( Specification 
enclosed ) — Anasethesiology . 


12 . 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 


Original — \ 790 . 
Duplicate — 395 . 


Last date and time for sale of tender form 
24 - 2 -2015 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
25 -2-2015 , 2. 30 p. m . 


16 . 


Non - return cum pressure relief valve when pressure 
exceeds 120cm of H , O . 
Should have change over from open circuit to 
closed circuit and vice versa. 
Should provide with oxygen flush switch . 
Circle absorber with corrugated reusable breathing 
circuit for closed circuit system with each unit . 
Should have low flow anaesthesia technique. 
Should have safety certificate from a competent 
authority CE /FDA (US)/STQC CB certificate /STQCS 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL / ISI 
( IS . 13485 ). Copy of the certificate/test report shall 
be produced along with the technical bid . 
Accessories 


Date and time of opening of tender 
25 -2 -2015 , 3 p. m . 


18. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(°50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 16 - 2 - 2015 , 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


(a ) Should have a provision for mount 

monitors on top of the machine . 
(b ) The table top made up of stainless steel/ 

chemical resistant fiber. 


3. സിലി ണ്ട റു കൾ സ്വന്തം ചെല വിൽ ആശു പ്രതി 

സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും, കാലി സിലിണ്ടറുകൾ 
സ്വന്തം ചെല വിൽ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടു 
പോകേണ്ടതുമാണ്. 


- മേൽ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ ഒരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


(c ) Standard bains circuit : 2 Nos. with each 

unit. 
(d) Reservoir bag ( 2liters ) : 3 Nos. with each 

machine . 
(e ) Connectors for bains circuit : 5 Nos. with 

each machine . 
(f) AMBU bag : 1 No . with each machine. 
( g) Pressure regulated valve with 5 meter hose 

and connector (conversion kit) for oxygen 

should be provided with each machine . 
(h ) Should be supplied with driver gas hoses 

with necessary attachments (colour coded ). 


No . C1 - 548/2015/ Govt. TDMCHA. 


2nd February 2015. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram. 


( Sd.) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Sealed tenders in the prescribed format are invited to 
fix a constant rate contract between the Gas distributing 
Company for the Supply of Medical Gases for the period 
from 1- 4 - 2015 to 31 -3 - 2016 to Govt. T. D . Medical College 
Hospital, Vandanam , Alappuzha. 

Tender No. C1/548 / 2015 /Govt. T . D .MCHA , dated 
2 - 2 - 2015 and due date should be superscribed on the 
envelope at each tender. Tender should be addressed to 
the Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Vandanam , Alappuzha . Last date of receipt of tender is 
13 - 3- 2015 at 3 p . m . Late tenders will not be accepted at 
any cost. The tender will opened on 13 -3 - 2015 at 3. 30 p . m . 
in the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. Intending 
tenderers may obtain the tender form from the Office of 
the Superintendent, Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Vandanam , Alappuzha on or before 12 - 3 - 2015 
at 3 p . m . 


നമ്പർ സി1- 548 / 2015. 

2015 ഫെബ്രുവരി 2. 
ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം ഗവ. റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 1- 4 - 2015 മുതൽ 31 -3 - 2016 വരെയുള്ള 
കാലയളവിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് വിതരണ കമ്പനികളുമായി 
ഒരു സുസ്ഥിര നിരക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർ ഘാസ് ക വ റിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി1 / 548/ 2015 തീയതി 2 -2 -2015 ഗവ. റ്റി. ഡി . എം . സി. എച്ച്. 
വണ്ടാനം, ആല പ്പുഴ എന്ന് രേഖ പ്പെ ടു ത്തി , സൂപ്രണ്ട്, 
ഗവ. റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, വണ്ടാനം, 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 13 - 3 - 2015 പകൽ 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 13 - 3 - 2015 പകൽ 3. 30 
മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
8,600 + വിൽപ്പന നികു തി യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 
- 4,300 + വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 12 - 3- 2015, 3 മണിക്കു 
മുമ്പായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100- ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതിതരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധക മായ നിയമങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി അധികാരി 
കളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form : 

Original - 8, 600 + 5 % VAT. 

Duplicate = 4,300 + 5 % VAT. 
The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and E . M. D . 1 % of 
the cost. The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Any further information 
about the specification can be obtained from this office 
during office hours. 


SPECIAL CONDITIONS 


1. Intending tenderers should quote the rate 

inclusive of loading & unloading charges, freight. 
The Hospital Authorities are not in any way shall 

afford these expenses. 
2 . The Gas should be supplied to the Store of this 

hospital and empty cylinders should be collected 

back from the store at their on cost. 
3 . The rate which quoted should be the rate 

including tax . 


- പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


1. കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്കു കൂലി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 
ടെണ്ടറിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. യാതൊരു കാരണവശാലും 

ഈ ചെലവ് ആശുപത്രി വഹിക്കുന്നതല്ല . 
2. നികുതി സഹി ത മുള്ള തുക യാണ് ദർഘാ സിൽ 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 


The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected without further notice . 


Govt. T. D . Medical College Hospital, 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. S2/ 4627/2014/IMCH . 


28th January 2015. 


നമ്പർ എസ്2 - 4627 /14/ ഐ . എം . സി .എച്ച്. 

2015 ജനുവരി 28. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഫർണിച്ചർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും അ പ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
13 - 3 - 2015 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 3,84,577 . 


Sealed tenders are invited for supply of following 
furniture in IMCH Medical College, Calicut -8. List of item 
can be had from the office of undersigned during office 
hours on any working days . Envelope containing 
tenders should be superscribed with tender numbers or 
indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Calicut-8, Kerala. Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 13 -3 -2015 at 11 a.m . in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH, Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


A1: 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of 
tender forms in which will not be refunded at any 
circumstances. 


നിരതദ്രവ്യം- - 1 %. 


The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ - 916. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 458. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 3 - 2015 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 3 - 2015, 5 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 3 - 2015 , 
11 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി -- 
30 - 3 - 2016 . 


The tender forms are not transferable . Charges 
Postage Stamp, Draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 


ഇനവിവരം 


Approximate Cost - 3,84,577. 


| 


3 എണ്ണം 


Cost of tender form ( Including Tax ): 


| 


| 


Original - 
Duplicate = 


916 . 
458. 


| 


ഓവർ ബെഡ് ടേബിൾ 
വുഡൻ ഡി . ഡി . ടേബിൾ 
എച്ച് വുഡ് അലമാര 
സ്റ്റീൽ റാക്ക് 
സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റീൽ കോട്ട് 
ചെയിൻ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് 
സ്റ്റീൽ ചെസ്റ്റ് 
സ്കൂൾ 


| 


If sent by post postage charge - 50 . 

Closing date and time of sale of tender forms — 
11 -3 -2015 , 3 p . m . 


| 


| 


| 


Last date and time of receipt of tender forms — 
12-3 -2015, 5 p. m . 


അലമാര 


| 


Opening date and time of tender form — 13 -3 -2015 , 
| 11 a. m . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവർ ത്തി സമ യത്ത് ഇ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാ വു ന്ന താണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ യ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Date upto which the rates are to be firm 
30- 3 -2016. 


|| 


തഹശീൽദാരിൽനിന്നും ലഭിച്ച ദർഘാസുകാരന്റെ സാമ്പത്തിക 
ശേഷി തെളിയിക്കുന്ന സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ( സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്) ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞവ 
അടക്കം ചെയ്യാത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകളും 
നിര സിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് 
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| 


| 


Name of Item with Quantity : 

Over Bed Table - 3 Nos. 
2. Wooden D . D . Tables – 
3. H Wood Almirah 

Steel Rack 
Stainless Steel Cot 
Chair Back support 
Steel Chest 
Stool 

- 2 Nos. 
9. Almirah 

- 4 , 
Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours at any working days. 


| 


| 


No. S1 /1947/2015/ MCC. 


2nd February 2015. 


| 


| 


| 


Sealed and competitive tenders in prescribed forms 
are invited for the supply of Bread on running contract 
for the period of One year from 1 -4 - 2015 to the attached 
Collegiate Hospitals of Government Medical College , 
Kozhikode. The last date for receipt of tenders is at 
11 a .m . on 12 -3 -2015 and received tenders will be opened 
on 12 -3 - 2015 at 11. 30 a. m . in the presence of such 
tenderers and their authorized representative who may be 
present at that time. 


Institute of Maternal and 
Child Health , Govt. Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


PAC 


25 lakh . 


EMD - 1 % of the tender cost. 


നമ്പർ എസ്1 / 1947/ 2015 / എം . സി . സി . 2015 ഫെബ്രുവരി 2. 

കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
താഴെ കാണിച്ച് ആശുപത്രികളിലേക്ക് 1 - 4 - 2015 മുതലോ 
അതിനുശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസം മുതലോ 31 -3 - 2016 
വരെ ആവശ്യാനുസരണം ബഡ് നൽകുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


A copy of the condition of Tender schedule of items 
and tender form can be obtained on application from 
the Principal, Government Medical College, Kozhikode 
The cost of tender form is ` 3,750 plus VAT 188 should 
be remitted in separate chalan in Govt. Treasury to the 
credit of Govt. of Kerala under the Head of account 
"0210 - 80- 800 - 11- Misc . other receipt and 0040 - 00 -102- ST" 
respectively . 


- അടങ്കൽ തുക - 25 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
1. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട് 
2. മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട് 
3. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ്, കോഴിക്കോട്. 


The chalan receipt in original should be produced 
with application for the tender form . The tender form can 
be obtained from the office of the undersigned on request 
till 11 -3 -2015 at 3 p . m . The tender should be submitted 
to the Principal, Govt. Medical College, Kozhikode- 8. 


- ദർഘാസുകൾ 12 - 3 - 2015 പകൽ 11 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം പകൽ 11.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
ദർഘാസുകാരുടെയോ പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

- ദർഘാസുകളും മറ്റ് ആവശ്യമായ ഫോറങ്ങളും 11- 3- 2015 
3 മണിവരെ പിൻ സിപ്പാളിന്റെ ആ ഫീ സിൽ നിന്നും 
ലഭി ക്കു ന്നതാ ണ്. ദർഘാസിന്റെ വിലയും സെയിൽ 
ടാക്സസും 3,938 സർക്കാർ ട്രഷറിയിൽ വെവ്വേറെ അടച്ച 
രശീതികളും ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
- 3,750. അടയ്ക്കേണ്ട ശീർഷകം " 0210 - 80 - 800 -11 - മിസ്. അദർ 
റസീപ്റ്റ് സെയിൽസ് ടാക്സ് - 188 അടയ്ക്കേണ്ട ശീർഷകം 
" 0040 - 00 -102-എസ് . ടി . 


Tender must be accompanied by an original solvency 
certificate with attested copy in the prescribed form on or 
after 1 - 9- 2014 from the Tahsildar. The original should be 
returned after opening of the tender an E M D of 1 % of 
tender cost in the form of DD drawn in favour of the 
Principal, Govt. Medical College , Kozhikode or any of the 
prescribed form and an agreement in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 should also be submitted 
along with tender . Belated tenders and tenders without 
the required EMD , agreement and solvency certificate will 
be rejected outrightly. 


-- ദർഘാസിനോടൊപ്പം ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യമായി പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എടുക്കേണ്ടതും, കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 വിലയുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള കരാറും 1- 9 - 2014 - നോ അതിനുശേഷമോ 


Office of the Government 
Medical College, 
Kozhikode- 8 . 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നിബന്ധനകൾ 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2 . 


ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 

വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


No. S1-10699/2014/MCC . 

3rd February 2015. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers /authorized 
dealers for the supply of 4 Nos. of Split Air Conditioners 
( 2 Ton ) to the Department of Urology , Govt. Medical 
College, Calicut, Kerala, India . 


നമ്പർ എസ്1 -10699 / 2014/ എം . സി. സി . 2015 ഫെബ്രുവരി 3. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂറോള ജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് എയർ കണ്ടീഷണർ ( 2 ടൺ) - 4 എണ്ണം 
വിത രണം ചെയ്യു ന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 - 2350212 ) 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാത ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രവും വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ 
നൽകി യി രി ക്കുന്ന മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദ ർ ഘാ സ് 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപ ന ങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭിക്കു ന്ന തിന് 150 - ന്റെ 
മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 
ആയിരിക്കും. 

വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില 
നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്1 / 10699 /14 / എം . സി. സി. 
യൂറോളജി വകുപ്പിലേക്ക് എയർ കണ്ടീഷണർ 4 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 2,00,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- 6 - 3- 2015. 


Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495 -2350212). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified above . The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price . Stamp paper will be supplied to the firm 
outside Kerala, on request along with remittance of 150 
( 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal , Medical College, Calicut. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage stamps etc., will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . 
Belated tenders will not be accepted . 

Estimate Cost - 2 ,00 ,000 . 
Cost of tender form — ` 420 . 
Cost of tender form by post - 470 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 12 - 3 - 2015, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 3 - 2015 , 11 മണി. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
13 - 3 - 2015 , 11. 30 മണി. 

-- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
മേൽവിലാ സം - പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


Last date of sale of tender form by post - 6 - 3- 2015 . 

Last date and time of sale of tender form 
12- 3-2015 , 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 13 - 3 - 2015 , 
11 a . m . 


Date and time for opening of tender — 13 - 3 - 2015 , 
11. 30 a . m . 


Date up to which the rates are to be firm — 31-3 - 2015 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College, 
Kozhikode, Kerala, India , Pin -673 008 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary. 


5 . No advance payment will be made. 


Office of the Government 
Medical College , Kozhikode -8 . 


(Sd .) 
For Principal. 


